S. IP. 


Adam Barwiński 


MGR FIZYKI 


PRACOWNIK DYDAKTYCZNO - NAUKOWY MIEDZYRESORTOWEGO INSTYTUTU FIZYKI 

I TECHNIKI JĄDROWEJ AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ W KRAKOWIE, LAUREAT NA- 

GRÓD REKTORSKICH I PREZESA URZĘDU ENERGII ATOMOWEJ, PREZES KOŁA PRZE- 
WODNIKÓW TATRZAŃSKICH, 


NIEODŻAŁOWANY MĄŻ, OJCIEC I SYN 


zmarł po ciężkiej chorobie, w dniu 29 listopada 1974 r. w Krakowie, w wieku 37 lat. 


Pogrzeb odbędzie się we środę 4 grudnia 1974 r. o godz. 9.15, na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 


o czym zawiadamiają: 


ŻONA, CÓRKA I RODZICE. 
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